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HOBBIE BHABI TPEMATOA OT PbIB HH^HUCKOrO OKEAHA 
H KPACHOrO MOPH 
A. M. IlapyxHH 

Hhcthtyt 6 nojiornH k»khbix Mopen hm. A. 0 . KoBajieBCKoro AH yCCP, 

CeBacTonojiB 

npHBeAeHfci onncaHHH, pncyHKH n ^H$$epeHii,Hajn>HLie flnarH 03 Bi 4 hobbix bh^ob TpeMa- 
to^, o£>Hapy>KeHHBix y hpombicjiobbix pti 6 MH/jHHCKoro oneaHa n KpacHoro Mopn. 

B npon,ecce KaMepajiBHon o6pa6oTKH kojijigkijhh TpeMaTO^, co6pamiOH aBTopoM b pa3- 
jraqHBie ro^Bi b Hh^hhckom oneaHe n KpacHOM Mope ot hpombicjiobbix pu6, 6 bijih bbihbjibhbi 
HOBfcie BH/JBI TpeMaTOA, 4 H3 KOTOptlX OHHCBIBaiOTCH B HaCTOHmeH CTaTBe. 


Bucephalus neoscombropsi Paruchin sp. n. (ceM. Bucephalidae) 

X o 3 h h h: Neoscombrops annectens Gilchrist ( Scombropidae ). 

JIoKajiH3an l HH: KnmeHHHK. 

MecTO n b p e m h o^HapyffieHHfl: Hh^hhckhh oneaH (otmcjib Bao-nam), 
hiohb 1969 r. 


OnncaHne b n £ a (rojiOTHH npenapaT N° T-70). Tejio yfljiHHemioe, h,hjihhaph- 
qecKoe, Tynoe Ha nepe^HeM KOHD,e n 3aocTpeHHoe Ha 3a^HeM (pnc. 1). 

Tejio jjjihhoh 2.34 npn MancHMajiBHOH mnpnHe 0.43 mm, hokplito oneHB mcjikhmh mn- 


HHKaMH. BopoHKOBH^Hoe o6pa30BaHHe 



0.20X0.22 mm pacnojio>KeHO cy6TepMHHajiBHO 
Ha nepe^HeM KOHH,e Tejia h CHa6>KeHO 7 mynajiB- 
H,aMH, HMeiOmHMH HO 60KaM 2 JiaTepaJIBHBIX 
BtiCTyna. TjioTKa MajieHBKan, HOMenjaeTCH no- 
cpe^HHe Tejia. KnmeHHHK 0.25 mm ajihhbi h 
0.17 mm nrapHHLi, pacnojioH^eH Bnepe^n hhh- 
HHKa, cjierKa nonpLiBaeT ero. IIojiOBaH 6ypca 
0.57 mm ajihhbi h 0.14 mm mnpHHBi, co;i;ep;KHT 
BHyTpeHHHH CCMCHHOH Hy3LipeK. CeMeHHHKH 

0.25X0.22 mm nepeAHHH h 0.20X0.17 mm 3a^- 

HHH, HaXO^HTCH B 3a^HCH TpeTH Tejia H H03aSH 



Phc. 1. Bucephalus neoscomb¬ 
ropsi sp. n. 


Phc. 2. Bucephalopsis pseni 
sp. n. 


miHHHKa. Hhhhhk 0.20X0.17 mm. JKcjitohhhkh coctoht H3 npyrjiBix $ojuiHKyjioB, o6pa- 
3yK)m,Hx ^Ba jiaTepajiBHBix hojih b cpeflHen qacra Tejia: JieBBin pnji; H3 7 — 8, npaBBin H3 11 — 


6 * 
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12 (|)OJiJiHKyjiOB. MaTKa o6pa3yeT BocxoAnnpie h HHcxoAnnpie neTJin, b nepe^Hen uacTH Tejia 
npocTnpaeTCH Knepe^n ot jKejiTOUHHKOB, a b 3aAHen uacTH 3axoAHT 3 a cpe^HHy 6ypci>i, 
HeceT MHoroHHCJieHHLie HHija 0.020—0.024 mm ^jihhli npn MaKCHMajibHofi nrapirae 0.01 mm. 

Il3MeHHHBOCTL npH3HaKOB (napaTHmj npenapaTH N 2 T-70 a, 6). 
fljiHHa Tejia 2.3—2.86 npn MaKCHMajibHOH nmpHHe 0.40—0.48 mm. BopoHKOBHAHoe o6pa- 
30BaHne y Bcex nccjieAOBaHHLix 3K3eMnjmpoB o^nHaKOBoro pa3Mepa. TjiOTKa 0.20—0.22X 
X0.22— 0.28 mm flnaMeTpoM. IIojiOBaH 6ypca 0.57— 0.80 mm ,o;jihhli h 0.14 — 0.22 mm mn- 
Phhli. CeMeHHHKH 0.25—0.28X0.22—0.31 nepe^HHH h 0.20—0.25X0.17—0.22 3aAHHH. 

fln(J)$epeHi^HajiLHHi p a r h o 3. H3 H3BecTHtix npe^CTaBHTejien po^a 
Bucephalus Baer, 1827 k onncLiBaeMOMy BH^y 6 jih3Kh Bucephalus retractilis Yamaguti s 
1952; B . scorpaenae Manter, 1940 h B. varicus Manter, 1940. Ot 3thx bhaob B. neoscom - 
bropsi OTJiHHaeTCH HajrauneM y mynajien; 6 okoblix blipoctob c o6enx ctopoh, pacnojio>Ke- 
HneM h KOJinnecTBOM >KejiTOHHLix $0JiJiHKyji0B, pa3MepaMH oT^ejiLHHx opraHOB H pacnojio- 
^KeHHeM MaTKH. 

Bucephalopsis pseni Paruchin sp. n. (ceM. Bucephalidae) 

X o 3 h h h: Psenes indicus (Day) (Stromateidae). 

JIoKaJiH3an;Hfl: KnmeTHHK. 

MecTO h b p e m a o6Hapy»eHZH: Hhahhckhh OKeaH, TpaBep3 flypdaHa. 

OnncaHne b h a a (rojiOTHn N 2 T-71). 1 Tejio OBajiLHoe, 3aKpyrJieHHoe k o6ohm 
KOHIjaM, flJIHHOH 1 MM npH MaKCHMajibHOH IHHpHHe 0.4 MM (pnc. 2). BopOHKOBHflHOe o6pa- 
30BaHHe 0.17X0.20 mm pacnojio>KeHO cydTepMHHajibHO Ha nepe^HeM KOHpe Tejia. rjiOTKa 
Haxo^HTCH Ha rpaHHpe Me>KAy nepe^Hen h cpe^Hea uacTHMH Tejia, 0.10X0.11 mm. Knineu- 
hhk OBajibHHH, HanpaBjieH ot ^apnHKca Ha3aA- CeMeHHHKH OBajitHue, 0.14X0.12 mm, 
conpHKacaioTCH flpyr e APyroM, k nepe^HeMy npnMtiKaeT hhuhhk. Hhuhhk 0.11X0.085 mm. 
IIojiOBaH 6ypca noMemaeTCH y 3a^Hero Komja Tejia h cocTaBjineT hohth nojiOBHHy ero 
AJihhh — 0.48 mm npn MaKCHMajibHOH mnpHHe 0.14 mm. B 6ypce 3aKjnoueHBi ceMemioH 
ny3tipeK, npocTaTnuecKan uacTB h ceMHH3BepraTejiBHBiH KaHaji. TKejiTOUHHKH b BH^e jspyx 
nojien JienmT 3a bopohkobhahlim o6pa30BaHneM n no 6onaM ot Hero. JleBan rpynna >KejiTOu- 
HHKOB COCTOHT H3 12 (|)OJIJIHKyjIOB, npaBaH — H3 9. IleTJIH MaTKH, HaUHHaHCB y 3afl;HerO 
Kpan >KejiTOHHHKOB, npocTnpaioTCH b 3aAHioio uacTB Tejia ao cepeAHHH 6ypeu. MaTKa co- 
flep>KHT MHOrOHHCJieHHBie HHH,a 0.026 MM AJIHHH H 0.02 mm mnpHHti. 

/(H^epeHAHaJiBHHH p a r h o 3. Ot bhaob po^a Bucephalopsis (Die¬ 
sing, 1855) Nicoll, 1914 B. pseni pe3KO OTjrauaeTca pa3MepaMH 6ypcu, AOCTHraiomen 
hohth hojiobhhbi ajihhli Tejia. Ot B. longicirrus Nagaty, 1937 BH^a, cxoahoto c B. psenif 
nocjieAHHH OTjinnaeTCH pa3MepaMH BopoHKOBHAHoro o6pa30BaHHH, pacnojio>KeHHeM MaTKH 
H JKeJITOHHHX (j)OJIJIHKyJIOB (npH HHOM HX KOJIHUeCTBe) H pa3MepaMH HHH,. 

Diploproctodaeum chelonodoni Paruchin sp. n. (ceM. Diploproctodaeidae) 

C h h. Diploproctodaeum sp. Paruchin, 1971. 

X o 3 a h h: Chelonodon patoca Hamilton (Tetradontidae). 

JIoKajiH3an;HH: KnmeuHHK. 

MecTO h b p e m a o6Hapy>KeHHH: KpacHoe Mope, aBrycT 1966 r. 

OnncaHne b h a a (rojiOTHn npenapaT N 2 T-72). 2 CBoeo6pa3Han TpeMaTO^a, 
HMeronjan b nepeAHen uacTH Tejia >Kejie3HCToe o6pa30BaHHe b bhac BopoTHHKa, OKpynsaio- 
njero poTOByio h dpionmyio npncocKH (pnc. 3). Tejio OBajiBHOH <$opMBi, hcckojilko pacnm- 
peHHoe b nepeAHen uacTH n cjierKa cynseHHoe K3aAH, 2.1 mm ajihhh npn MaKCHMajibHOH mn- 
pHHe 1.2 mm. IIpeArJiOTKa h mnn;eBOA OTcyTCTByioT. cpapmrac KpynHHH. PoTOBan npn- 
cocKa 0.45X0.48 mm. Epronman npncocKa 0.34 mm A 0 aMeTpoM, CeMeHHHKH oKpyrjiue, 
pacnojio>KeHH no A^aroHajiH APyr k APyry b 3aAHen uacTH Tejia 0.37 mm A^aMeTpoM. Hhh- 

HHK COCTOHT H3 MCJIKHX AOJieH, HOMem;aeTCH BHepeAH CeMeHHHKOB H CABHHyT BHpaBO OT Me- 
AnaHHOH jihhhh. }KejiTOHHLie nojin, HauHHancL Ha ypoBHe ^apHHKca, THHyTcn a° 3aAHero 
Komja Tejia, 3aKpuBan KHmeuHtie bctbh h Hajieran Ha Kpan ceMeHHHKOB. nojiOBoe OTBep- 
CTHe pacnojiaraeTcn BnepeAn dpiomHOH npncocKH, cnpaBa ot MeAHaHHOH jihhhh Tejia. 
OcHOBaHHe 6ypcu HaxoAHTcn hoa OpiomHon npncocKOH h He npocMaTpHBaeTcn Ha npe- 


1 B HameM pacnopnH^eHHH HMeeTcn oahh 3K3eMHjmp TpeMaTOAU. 

2 HaMH 6bIJI BLIHBJieH eAHHCTBeHHLIH 3K3eMHJIHp TpeMaTOAU. 
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napaTe. MaTKa pacnojio>KeHa b cpeAHen uacTH Tejia, Me>KAy ceMeHHHKaMH h Opionraon npn- 
■cockoh. Hnn.a MajiouHCJieHHBie, aobojibho KpynHHe, ^jihhoh 0.073 mm npn MaKCHMajiBHOH 
mnpime 0.053 mm. 


5 


Phc. 3. Diploproctodaeum chelonodoni sp. n. 



fln^epeHi^najiBHHH a H a r h o 3. Ot H3BecTH£ix b HacTOHin;ee BpeMH 
3 BiiffOB TpeMaTO^ po^a Diploproctodaeum La Rue, 1926 : Diploproctodaeum haustrum 
(Mac Callum, 1918) La Rue, 1926; D. longipygum Oschmarin, Mamaev et Paruchin, 1961; 
D. macracetabulum Oschmarin, Mamaev et Paruchin, 1961, OTMeueHHtix b nocjieflHen 
CBO^ne HMarym (Yamaguti, 1971), D. chelonodoni OTJinqaeTCH pa3MepaMH npncocoK, nun,, 
CeMeHHHKOB, KOJIHUeCTBOM ^OJieH HHUHHKa H HpOTH>KeHHOCTBIO JKeJITOHHHKOB. 


Phyllodistomum sobolevi Paruchin sp. n. (ceM. Gorgoderidae) 

X o 3 fl h h: Mullus barbatus (L.) (Mullidae). 

JIoKajiH3au 1 HH: moucboh ny3Hpn. 

MecTO h BpeMH o 6 h a p y jk e h h a: ApaBHHCKoe Mope, 3ajiHB Caynapa 
(noOepeJKte OMaHa), aBrycT 1969 r. 

OnncaHHe b h a a (rojiOTnn npenapaT N? T-73). 3 Tejio ynjioin;eHHoe, jiamjeTO- 
BHflHoe, pacmnpeHHoe b cpeAHen uacTH n cynsemioe k KomjaM (pnc. 4), 6.5 mm sjihhli npn 
MaKCHMajiBHOH mHpHHe 3.3 mm. PoTOBau h Opronraan npHcocKH offHHaKOBoro pa3Mepa, 
flnaMeTpoM 0.4 mm, pacnojio>KeHBi b nepe^HeH nojiOBHHe Tejia. IlHmeBOff kopotkhh, BeTBH 
KHmeuHHKa 3aKaHUHBaioTCH cjieno Ha paccTOHHHH 0.60 mm ot 3aAHero kohiia Tejia. TKejrrou- 
HHKH B BHfle flByX pOrOBHflHHX 06pa30BaHHH, paCHOJiaraiOTCH 3a OpiOmHOH HpHCOCKOH. 
RhHHHK n,eJIBHOKpaHHBIH, HenpaBHJIBHO OBaJIBHHH, Jie>KHT B oOjiaCTH JKeJITOHHHKOB 0.51 X 
X0.57 mm. CeMeHHHKH i^ejiBHonpaHHue, HenpaBHJIBHO OBaJiBHue, pacnojio>KeHBi no ffna- 
roHaJiH APyr k APyry b 3aAHen nojiOBHHe Tejia. IlepeAHHH ceMemniK 0.71X0.62 mm, 3aA- 
hhh — 0.57X0.71 mm. CeMeHHOH ny3upeK OBajiBHHH, hohkobhahbih jiokht nocpeAHHe 
Me>KAy potoboh h Opionmon npHcocnaMH. MaTKa o6pa3yeT MHorouHCJieHHtie neTjin h 
npocTnpaeTCH ot ceMeHHoro ny3upBKa ao KOHija KHmeuHHKa, 3axoAH 3a Hero h 3aHHMan 
Bee npocTpaHCTBO Me>KAy KHmeuHHMH BeTBHMH. MHorouHCJieHHue HHn;a 0.26—0.28 mm 
flJIHHH H 0.013 MM nrapHHLI. 


3 B Hamnx c6opax HMeeTCH oahh 3K3eMnjmp TpeMaTOAH. 
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J3,H$$epeHH,HajiLHHH p a r h o 3. ywraBan BHTHHyTyio $opMy Tejia 
onncHBaeMoa TpeMaTO^H npn HajiHunn rjiydoKOjionacTHBix jkgjitohhhkob, mm OTHecjin ee 
k noflpofly Vitellarinus (Zmeev, 1936) Pigulevsky, 1952, BXOAHmeMy b poA Phyllodistomum 
Braun, 1899. B HacTOHmee BpeMH ot ph6 H 3 BecTHO, corjiacHO a&hhbim IlHryjieBCKoro 
(1953), 3 BHfla 3 Toro noApoAa — Ph. conostomum (Olsson, 1876); Ph. elongatum Nybelin, 



Pnc. 4. Phyllodistomum sobolevi sp. n. 

1926 n Ph. markevitschi Pigulevsky, 1953. OAHano hh c oahhm H3 3thx bhaob Ph. sobolevi 
He MOJKeT 6hTL HAeHTH(J)HIl,HpOBaH, h6o pe3KO OTJIHUaeTCH OT HHX $OpMOH JKeJITOUHHKOB H 
3HawrejiBHO 6ojiee yTOJimeHHHM TejioM. 

BHflOBoe Ha 3 BaHne a^ho b naMHTB 06 H 3 BecTHOM coBeTCKOM rejiBMHHTOJiore npoijjec- 
cope AHApee AHApeeBime CodojieBe. 

r OJIOTHHBI H napaTHHH BHAOB XpaHHTCH B JiaOopaTOpHH napa3IITOJIOrHH HHCTHTyTa 
6nojiorHH kukhbix Mopen (CeBacTonojiB). 

JlHTepaTypa 

IlHryjieBCKiiH C. B. 1953. CeMencTBO Gorgoderidae Looss, 1901. — B kh.: 

K. H. CkphOhh. TpeMaTOABi >khbothbix h uejiOBeKa, 8 , M. : 253—615. 
Yamaguti S. 1971. Synopsis of digenetic Trematodes of vertebrates. — Keigaku 
Publ., Co, Tokyo : 1—1074. 


642 





NEW SPECIES OF TREMATODES OF FISHES 
FROM THE INDIAN OCEAN AND THE RED SEA 


A. M. Parukhin 
SUMMARY 

On the basis of the material collected in the Red Sea and the Indian Ocean four new 
species of trematodes are described: Bucephalopsis pseni sp. n., Diploproctodaeum chelono - 
doni sp. n., Bucephalus neoscombropsi sp. n., Phyllodistomum sobolevi sp. n. Anatomical 
and morphological characteristics of the above species as well as original figures of the 
trematodes are given, their taxonomic position is discussed. 



